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A 警告 I A A 

下記のま意を守5ないと、义災 • 感電により 
大け方 i の原因となります。 


取扱説明書 

お買い上げいたださありびとラございまず。 

A : 化 I 電気製品は安全のための注意事項を 
成° U I 守らないと、火災や人身事故になる 
ことびあります。 

この取巧説明書をよくお読みのラえ、 製品を安全に 

お使いください。 

お読みになったあとは、いつでち見られるところに 
必ず保管して < ださい。 



M/XLK/TV/^rV 


ACK-NWS700 


© 2007 Sony Corporation Printed in China 


分解や改造をしない 

火災や感電の原因となることびあります。 

内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス 
窓□にごネ目談ください。 


分解禁止 



巧部に水や異物を入れない 

水や異物び入ると火災や感電の原因となります。万一、 

水や異物び入ったとさは、すぐに AC パワーアダプターを 
コンセントから振いて、お買い上げ店またはソニーサー 
ビス窓□にご相談ください。 

AC パワーアダプターを使巧しないとさは、電源プラグ部 
をたたんでおいて < ださい。 



五警吾まをのために 


ソニー 製品は安全に充分配慮して設計されています。しか 
し、電気製品はすべて、まちびった使いかたをすると、火 
災や感電などにより人身事故になることびあり危険です。 
事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。 


湿気やほこり、油煙、扇気のをい場所、直射日光 
のあたる場所、水や薬品などがかかるおそれのあ 
る場所には置かない（特に風呂場では拖巧に使用 
しない） 

上記のよラな場所に置くと、义災や感電の原因となるこ 
とびありまず。また、 AC パワーアダプターの近くに水の 
入った容器などを置かないでください。 


安をのためのを意事頃を守る 


この「安全のために」のを意事項をよ<お読み<ださい。 


定期的に点巧する 


1年に1度は、ほこりびたまっていないか、故障したまま 
使用していないか、などを点検してください。 


巧障した3ほわない 


動作びおかしくなったり、破損しているのに気づいた 
日、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓□に修 
理をご依頼ください。 


異常び起をた S 



OAC パワーアダプター 
一 をコンセントから抜く 
0お買い上げ店またはソ 
ニー サービス窓口に修 
理を依頼ずる 



本製品は対応機種な外では使わない 

火災やけびの原因となることびあります。 


0 

禁止 


AC パワーアダプターをお手入れの際、電源プラグ 


を抜く 

電源プラグを差し込んだままお手入れす 
ると、感電の原因となることびありま 
す。 


运 

プラグをコン 
セントから巧く 


雷が鳴りだした5、 AC パワーアダプターの電源プ 
ラグに触れない 


感電の原因となります。 



接触禁止 


めれた手で AC パワーアダプターをさわ5ない 

感電の原因となることびあります。 


警告表示の意味 

取扱説明書および製品で 
は、次のよつな表 7 K をし 
ています。 

表示の内容をよく理解し 
てから本文をお読みくだ 
さい。 


垃警告1 

この表示の注意事項を守 
らないと、乂災-感電な 
どにより死 t や大けびな 
ど人身事故の原因となり 
ます。 


应^注意 I 

この表示の注意事項を守 
らないと、感電やその他 
の事故によりけびをした 
り周辺の家財に損害を与 
えたりずることびありま 
す。 


ま意を促ず記号 

火災 感電 


行為を禁止ずる記号 

0 ® 

禁止 めれ手禁止 

分辭禁止 接輔禁止 

行為を指示ずる記号 

€ 

プラグをコン 
セントから抜く 



AC バワーアダプターを巧団などでおおった状態で 
使わない 

熱びこもってケースびをあした0、义災の原因となるこ 
とびあります。 



怪^を意 I 

下記のを意事項を守6ないと、 I す占 i をしたり 
周辺の家巧に損害を与えたりずることびあり 
まず。 


• アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでく 
ださい。変質することびあります。 

• 化学ぞラさんをご使用の隙は、その注意書さに従って 
<ださい。 

• 殺虫剤のよラな揮発性のをのをかけたり、ゴムやビ 
ニール製品に長時間接触させると、変費ずることびあ 
ります。 


通電中の AC パワーアダプターや製品に長時間ふれ 


ない 

長時間皮膚びふれたままになっていると、 
1を温やけどの原因となることびあります。 


0 

禁止 


コード類は正しく配置ずる 

コード類は足に引っかけたりして引っぱ /<. A 
ると製品の落下や転倒などによりけびの 
原因となることびあるため、充分注意し 禁止 

て接続、配置してください。 


長期間使わないときは電源プラグを抜く 

長期間使用しないとをは安全のため AC パワーアダプター 
をコンセントから抜いて<ださい。絶縁劣化、漏電など 
により乂災の原因となることびあります。 



端子を金属でショートをせない 

义災や感電の原因となります。 


0 

禁止 


使用上のご注意 

置いてはいけない場所 

使用中、保管中にかかわ日ず、巧のよ3な場所に置かな 
いでください。故障の原因になります。 

• 異常に局温になる場戸斤 

炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温に 
なり、放置すると変あしたり、故障したりすることび 
あります。 

• 直射日光の当たる場所、 熱 器貢の近く 

変形したり、故障したりすることびありまず。 

• 激しい振動のある場所 

• AC パワーアダプターを本棚や組み込み式キャビネット 
などの狭い場所に設置しないでください。 

• 乂災や感電の危険をさけるために、 AC パワーアダプ 
ターをかのかかる場巧や湿気のある場所では使用しな 
いで < ださい。 

また、 AC パワーアダプターの上に巧瓶などの水の入っ 
たちのを置かないでぐださい。 

使用について 

• AC パワーアダプターを使用する前には、必ず接続する 
機器の定格電圧、定格電流を確認の上ご使用くださ 
い。 

• AC パワーアダプターの使用げ態によって、定格電流よ 
り過大な電流が流れた場合は、安全の為に AC パワーア 
ダプターの出力電圧び一時的に途切れ、使用されてい 
る機器の電源が切れる場合がありまず。 

• 強い衝撃をちえたり、落としたりしないでください。 

• 使巧後は必ず AC パワーアダプターをコンセントからお 
いておいて < ださい。 

• コンセントから旅くときは AC パワーアタプターを持っ 
て抜いて < ださい。 

• AC ノ ':ワーアダプターの接点部に他の金属類び触れない 
よラにして<ださい。ショートすることびあります。 

• AC パワーアタプターは容易に手び届くような電源]ン 
セントに接続し、異常び生じた場合は速やかにコンセ 
ントからおいてください。 

• 録音巧ケープルのプラグはしっかり差し込んで<ださ 
し1。不完全な接続は、雑音の原因となりまず。 

• 録音巧ケープルのコードを抜くとさは、必ずプラグを 
持って振いてください。 

• 録音巧ケープルにつなぐ機器の取扱説明書をよくお読 
み < ださい。 


巧 証書と アフターヴー ビス 
瓶正書 

• この製品には保記書び添付されていますので、お買い 
上げの際お買い上げ店でお受け取りください。 

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめのラえ、大 
切に保存してください。 

• 保記期間は、お買い上げ曰より1年間です。 

アフターサービス 

調子が悪いとをはまずチェックを 

この説日月書をちラー度ご覽になってお調べください。 

それでを員さの悪いとまは 

お買い上げ店または添付の r ソニーご相談窓□のご案巧」 
にあるお近くのソニーサービス窓□にご相談ください。 

保証巧囲中は 

保証書の記載内容に基づいて交換させていただをます。 
詳しくは保証書をご覧ください。 


お P 3 い合わせ窓□のご案内 

本製品についてご不明な点や、技術的なご質問、故障 
と思われるとさのご相談については、下記のお問い合 
わせ先をご利用 < ださい。 

• ホー ムぺージで調べるには与> ウ オーク マンカスタ 
マーサポートへ 

(http://www.sony.co.jp/walkman-support/) 

最新サポート情報や、よ<あるお問い合わせとその 
回爸をご案内しています。 

• 電話- FAX でのお問い合わせは与> お客様ご相談セ 
ンターへ（下記電話- FAX 蚕号） 

本製品の商品カテゴ I 」一は、[ウオークマン]一 
[ウオークマン A シリーズ、 E シ U —ズ、 S シリーズ] 
です。 

お問い合わせの際は、次のことをお知らせくださ 
い。 

-型名： ACK - NWS 700 
-ご相談内容：できるだけ詳しく 
-お買い上げ年月日 


♦ http://www.sony.co.jp/SonyDrive/ 

お客様ご相談センター 

♦ナビダイヤル .2 S 0 已 70-00-33 11 

(全国どこか曰でち巿巧通話料でご利用いただけます） 

♦携帯電話 - PHS でのご利用は 03-5448-3311 

(ナビダイヤルびご利用で舌ない場合■はこちらをご利用ください） 

• FAX . 046目-3 1-2 己日己 

受付時間：月〜金日:00〜20:00 ± .曰-祝曰日:日□〜17:00 
お電話は自動音青応答にてお受けしています。 

ソニー株式を社干108 -0075 東京都港区港南 1-7-1 


お手入れについて 

• ミちれたとをは、柔らかいなやティッシュペーパーなど 
で、されいに拭き取ってください。 

'汚れびひどいとさは、水でラすめた中性洗剤に柔らか 
い巧をひたし、固くしぼってから汚れを拭き取り、乾 
いた巧で仕上げてください。 











































同お物をおかめる 

• AC パワーアダプター X1 
• 録音巧ケープル 

• NW-S603/S 目日 5/S7 日 3F/S70 日 F/S706F 操作ガイド 
X 1 

ウォークマンに付属の CD-ROM に収録されている r 操作ガイド （PDF)」 を 
印刷したちのです。 

• 取振説明書（本書）X1 
• 保証書 X1 


主な特長 

本アクセサリーキットは、ソニーウオークマン NW- 
S603/S60 日 /S703F/S7 日 5F/S706F 専巧です。 

パソコンをお持ちでない方ち、パソコンを使用せずに、 

ウオークマンの充電や録音などを行え、音楽を楽しむの 
に便利です。 

本アクセヴ U —キットでは、政下のことびできまず。 

• AC パワーアダプターを使って充電ずる。 

• 録音巧ケープルを使って録音ずる。 

• NW-S700F シリーズ '/N W-S 目日〇シ U -ズの操作ガイ 
ドを使って、ウオークマンの基本操作などを参照す 
る。 

AC パワーアダプター 

• 電源コンセントから（パソコンを使わずに）、ウオーク 
マンへ電源を供給巧能 

• 電源プラグ部に約180度回転可能な「スイングプラグ」 
を採巧 

-多くの電源コンセントや電源タップで使用可能 
一持ち運び時には、電源プラグ部は邪魔にならないよ 
ラに収納可能 

• AC100-240 V 50/60 Hz の入力電圧に対応している 
ので、世巧中ほとんどの電源で使用可能* 

* 電源コンセントの形状は、各国や各地で異な0ますので、 
市販の電源プラグ蜜換アダプターを一緒にご使用<ださ 
し)。（本製品には電源プラグ蜜換アダフターは付属しており 
ません。） 

録音用ケーブル 

• ウオークマンのダイレクトエン]-ディング（録音）機 
能巧の専用接続ケーブル 

• ポータブルプレーヤーやシステムコンポなどから、 

ウオークマンに直接/簡単に録音巧能 
• 音量を調整でさる録音レベル切り換えスイッチ付を 


巧電する 


録音する 


まな仕様 


AC パワーアダプターを接続する 



タブリユーエムポート 

WM-PORT は、ウオークマンとアクセサリーを接続するき 
用マルチ端子です。 


1 AC パワーアダプターとウ オーク マンを 
接続ずる。 

ウオークマンに付属の WM-PORT 専巧 US 巨ケーブル 
で接続します。 

2電源プラグ部を引き上げる。 

3 電源プラグ部をコンセントに差し込む。 

充電び開始されます。 

詳しくは付属のウォークマン操作ガイドをご覧くだ 
さし、。 


録音方法については、付属の操作ガイドでご確認ください。 


録音用ケーブルを接続する 


接続例 

ウォークマンの 

WM-PORT へ 

剛伞 日 ！ミ] ^^吉 

LEVEL スイッチ 


音青出力機器の LINE 
OUT 端子やヘッドホ 
ンジャックへ 

LINE OUT 

J T 感 



LEVEL スイッチにごいて 

録音時の音のレベルを切り換えます。 

• LEVEL [1] (そのままの音量で録音）：ポータブルプレ 
イヤーなどの LINE OUT 端子*1やへッドホンジャックが 
から録音ずる場合 

• LEVEL に](音量を下げて録音）：システムコンポな 
ど、音声出カレベルび高い機器の LINE OUT 端子*1か 
ら録音する場合 

*1LINE OUT 端子との接続には、オーディオ変換ケーブル 
(ステレオピンプラグ♦♦ステレオ S ニジャック）び別遠必 
要となる場合びあります。 

がへッドすンジャックか日録音ずる場ち、音び割れないよラ 
に、ウオークマンに接続したへッドすンで音声を聞きなび 
5音声出力機器で音量を調整して<ださい。 


AC パワーアダプター 


定格入力電圧 
定格出力電圧 
定格出力電流 
消費電力 
最大が形寸法 


質量 


AC 100 -240 V、50/60 Hz 
DC 己.日V 
800 mA 
7 W 

約 63x22x63 mm 
(幅/高さ/奥行を） 

(突起部を含まず） 

約 65g 


録音用ケーブル 

入出力端テ 


スイッチ 
コード長 
費量 


音声出力側： WM-PORT 
(22 ピン） 

音声入力側：ステレオ S ニプラグ 

(0 3.5 mm) 

LEVEL 1/2 
約 0.6 m 
約 10g 


本製品のか観及び仕様は、改良のため予告なく変更する 
ことびありますび、ご了承ください。 


商標 

"ウォークマン"、 "WALKMAN"、"WALKMAN" □ゴ 
は、ソニー株式尝社の登録商標です。 


ごミ主意 

• ウォークマンの WM-PORT へ直接接続してください。 
他のアクセサ U —を介して接続すると録音できないこ 
とびあります。 

• LEVEL [1] でシステムコンポなどの音声出カレベルび 
高い機器から録音ずると、音び割れることびありま 
す。その場合は、 LEVEL スイッチを LEVEL に]に切 
り換えて < ださい。 

• ケーブルを撮くとさはプラグを持って掠いてくださ 
し、。ケーブルを持って引を巧かないで<ださい。 


ごミ主意 

• 充電しなびらウオークマンで再生することはできませ 
Aj 。 

• 充電は周囲の温度び5〜3日 °C の環境で巧ってください。 
• USBA ブや USB 延長ケープルをご使用の場合の動作保 
証はいたしかねます。必ず、ウオークマンに付属の 
WM-PORT 専用 USB ケーブルなど、ウオークマン側の 
指定する接続方法にがってください。 


おかでご使用になるかたへ 

AC パワーアダプターは、 AC1 日日-24日V、日日/60 Hz の 
範囲でお使いいただけます。そのため、市販の変換プラ 
グアダプターなどを使えば、世界中のほとんどのホテル 
および家庭用電源で使巧できます。ただし、電源コンセ 
ントの形状は各国、各地さまざまですので、お出かけ前 
には旅行代理店などでお確かめください。 

変換プラグアダプターがな<てを使えるまな 
国/巧域 

-曰本 -カナダ 

■ア力 ■メキシコなど 

そのほかの国/地域については、旅行代理店でお確かめ 
<ださい。 



とさは、市販の変換プラグアダ 
プターをお使いください。 









































